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LE MANOIR HANTÉ DU 
PARC DISNEYLAND® 


Construit en 1963 et ouvert aux visiteurs 
audacieux en 1969, le manoir hanté du parc 
Disneyland® se dresse majestueusement au 
cœur de New Orleans Square. Les spectres 
qui l’occupent sont morts de peur à l’idée que 
sa façade perde son irréprochable blancheur 
fantomatique, rehaussée d’élégantes rampes 
en fer forgé. Une girouette représentant un 
majestueux voilier domine le toit. 


Initialement conçu comme une maison hantée, 
le manoir situé au bout de Main Street (États- 
Unis) a fini par devenir une maison de retraite 
pour fantômes promettant « des portes qui 
grincent et des planchers qui craquent » à tous 
ses futurs résidents. Des esprits enthousiastes du 
monde entier ont quitté leurs maisons hantées 
respectives pour en faire leur dernière demeure, 
soit 999 heureux locataires à ce jour (mais il y a 
toujours de la place pour mille !). 


Les âmes vaillantes qui dépasseront l’entrée de 
l’édifice découvriront un endroit où le frisson 
est omniprésent, rempli de couloirs sans fin, 
de pièces qui s’étirent et de bien d’autres 
réjouissances macabres. Un mystérieux hôte 
fantôme accompagne les visiteurs dans leur 
découverte mouvementée du manoir à bord 
d’un funeste buggy jusqu’au lugubre cimetière. 
Méfiez-vous des fantômes que vous croisez sur 
votre chemin, l’un d’eux pourrait bien vous 
suivre jusque chez vous ! 
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